ÉS Domingo 1 Setembro 2024 @ 14h30 9 Tomás Adolfo Ducó (ARG) (Buenos Aires) 
& Leandro Rey Hilfer (ARG) 
Primera División Argentina 2024-1" Fase - Rodada 13 


Huracán 0-2 Tigre 


Blas Amoa 22 
Imervala:0-1 Florión Monzón 78 


Posse de Bola Chutes ago Escantelos Expected Goals E 
59% 2 041%  (1)11®@6(2) 3001 0.47 % 00.58 ESTAVA NO ESTÁDIO? 


HURACÁN TIGRE 
1. BE Hernán Galíndez 12 EE Felipe Zenobio 
29 FE DeLa Fuente 22 EE Brian Leiza 
6 [EJ Fabio Pereyra 30 [EE Neñuén Paz a 
EZ Guillermo Benítez 4 [EE Martín Ortega se 
3 EE Lucas Carrizo s EZ Valentín Moreno Y ss : 
20 Hal Rodrigo Echeverría 73 5 E Agustín Cardozo Ea 
5 [al Vlliams Alarcón Y s 20 [ZE Tomás Galván ES y 
17 [EE] Sebastián Ramirez Y as 27 ¡ZE Santiago González 27 ESTATISTICAS PARTIDA 
24 [2] Federico Fattori 56 10 ES Gonzalo Maroni E PASSESCERTOS 
10 EE] Walter Mazzantti 18 HE Blas Amoa Dr zi E +0 
16 EE Rodrigo Cabral m EE Florión Monzón Q7s 
POSSE DE BOLA 
RESERVAS 59% N +1 + 
o CHUTES BLOQUEADOS 
7 m 
Faas 
16 N E 
8 EZ Martín Garay 7 Ml sos 
16 EE Lorenzo Scipioni A as DIMDIDAS GANHAS 
21 EE sebastián Medina A 78 Ml sves 27 N E 
ESCANTEOS 
11 EE] Franco Alfonso se = 8 E`: 
43 frez “ 
[EZ Erik Ramíre: cas 
9 E Ramón Ái ñ 
9 EE Ramón Ábila “ EE Romeo Benítez so 7e pa E 
8 EE Héctor Fértol 8 
TOSDE META 
TREINADORES 5 E + 
[EZ Frank Kudelka [EL seba Domínguez 
CHUTES FORA. 
3 È 
EE VALENTÍN MORENO TNN 
DEFENSOR - ORE 398 299 
Ses Ea 
CHUTESA GOL 
1 DE 
LANÇAMENTOS 
E o + A 
MM To m 
jani 
et a A TOTAL CORTES 
34 ME 
: Ta = 
Fabio Agustín Brian o N 
Pereyra Cárdozo Leizza 
T 20 17 3 ? 2 mPeomeNToS 
Hernán Rodri Sebastián Florián Gonzalo Felip 
Galindez La Ramírez Monzón Maroni Zencolo 1 s 
3 2 2 EXPECTED GOALS 
arzo a Me 047 N ose 
EXPECTED GOALS ON TARGET 
g y 2 oos O +74 
29 Wíllamo Walter Tomás 2 
pela n Mazzantti Galván. ya b EXPECTED POINTS 
rere Moreno 116 N 
x EXPECTED GOALSFREE KICKS 
CLASSIFICAÇÕES DOS JOGADORES sa E i 
HURACÁN IGRE EXPECTED GOALS CORNERS 


g Hernán Galindez g Felipe Zenobio oos M 0.25 
¡Oso 690 d g 
Brian Leizza EXPECTED GOALS NON PENALTY GOALS 


> 047 DE + 


2 DeLa Fuente 
m 090 


Fabio Pereyra 
Ps E) da 
mn Guillermo Benítez co] 
öso 
i y 
A Lucas Carrizo 
as Å 
A Rodrigo Echeverría Agustín Cardozo 
0 AN 65s0 


Nous haz EXPECTED GOALSSETPLAY 

ooo M os 
EXPECTED ODALSOPENPLAY 
valentín Moreno 039 E o 


Martín Ortega 


Tomás Galván 


Wiliams Alarcón 
des 


Sebastián Ramírez 
das 


Santiago González 


Federico Fattori 
6e 


Gonzalo Maroni 


Walter Mazzantti 
ds 


Blas Armoa A RFI p 
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Argentina 

Rodrigo Cabral 

das 


Florián Monzón 
so JORNADA 


1° Fase Rodada 


ÁRBITRO 


Franco Alfonso Martín Garay 
CEA is 
Erik Ramírez Lorenzo Scipioni 
045 os 
Ramón Ábila Sebastián Medina 
das Sr 
Héctor Fértoll Romeo Benítez 
ör 52% 

vamas 

ESTATISTICAS JOGADOR 
HURACÁN Tomás Adolfo Ducó 
E Buenos Aires 
a A cHutes SonzaloMaroni aih 2 
PRA mutes AOL e Y 
Rodrigo Echeverria TOTAL DE DIVIDIDAS Valentin Moreno de 12. 
De La Fuente DIVIDIDAS COM sucesso Gonzalo Maroni A 17 
Fabio Pereyra ROUBOS DE BOLA Neménpaz y 72 + Histórico 
Histórico decontrontos 
Lucas Carrizo TOTAL PASSES Agustín Cardozo AN ar CR 
; Time Tige 
Lucas Carrizo PASSES CERTOS Agustin Cardozo ÀA 357 
- Histórico Campeonato Argentino 
-= DEFESAS Felipe Zenobio 2 qa Huracán 
Tire 


Walter Mazzanti FALTAS SOFRIDAS 


ra o FAITAS COMETIDAS 


